 Explozie nucleara in Rusia: Nivelul radioactivitatii in Romania e sub limite Nu s-au publicat depasiri la nicio statie la nivel mondial Ads Actualitate Politic Business Sport Life Show Login Arhiva International Rusia Explozie nucleara in Rusia: Nivelul radioactivitatii in Romania e sub limite Nu s-au publicat depasiri la nicio statie la nivel mondial Marti, 13 August 2019, ora 21:19 17268 citiri Agentia Internationala pentru Energie Atomica de la Viena nu a publicat depasiri ale nivelului de radioactivitate la nicio statie din lume, potrivit presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor nucleare (CNCAN), Rodin Traicu Reactia vine dupa explozia nucleara care a avut loc saptamana trecuta in Rusia Rodin Traicu a precizat ca inca de joia trecuta au inceput sa fie efectuate masuratori ale radioactivitatii pe teritoriul Romaniei, care nu au semnalat depasiri ale nivelului de 5 bq/mc "Afland ca a existat un incident cu posibile influente radiologice, conform procedurilor interne, ofiterul de serviciu al CNCAN joi a luat legatura cu ofiterul de serviciu de la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta pentru a verifica informatia din mai multe surse Am fost informat in paralel de catre ofiterul de serviciu si am dat dispozitie si am inceput sa analizam situatia masuratorilor care se fac pe tot teritoriul Romaniei de catre cele 17 laboratoare care masoara radioactivitatea mediului atat in aer cat si in apa , aerosoli cat si radiatiile gamma, al caror raport il primim prin laboratorul de referinta in domeniul monitorizarii radioactivitatii mediului Pot sa va confirm ca in toata aceasta perioada cat am facut aceasta monitorizare pe tot teritoriul Romaniei radioactivitatea probelor de aerosoli, la o limita de avertizare de 50 Bq/mc si de alarmare de 200 Bq (Becquerel) /mc, nu au depasit 5 bq/pe mc, la Constanta avand 2 bq/mc, iar in Bucuresti 4,5 bq/mc Cele mai mici valori erau la Arad, Baia, Mare, Sfantu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Piatra Neamt si Babele", a explicat Traicu la Digi 24 Ads El a adaugat ca debitul de doza gamma existent pe teritoriul Romaniei, cu limita de avertizare de 1 microSv/h si de alarmare 10 microSv/h, a fost, in Bucuresti de 0,08, mai mic de 12 ori , la fel si in la Miercurea Ciuc, Craiova, Ploiesti, valori mai mari, de 0,11, fiind inregistrate la Galati, Tulcea, Sibiu, Sfantu Gheorghe, Iasi " Facem analize comparative la 24 de ore pentru a urmari orice posibila modificare a nivelului de variatie a radioactivitatii atat in aerosoli cat si in depuneri fixe si in apa, precum si a radiatiilor gamma si urmarim si masuratorile paralele care se fac in zona centralei de la Cernavoda de statiile de la Constanta, Slobozia si Calarasi, precum si zona de influenta a centralei de la Kozlodui, statiile de la Bechet, Zimnicea, Craiova si Drobeta Turnu Severin", a spus presedintele CNCAN Informatii vehiculate dar nepublicate oficial Intrebat de unde a primit informatia referitoare la incidentul din Rusia si o posibila depasire a nivelului de radioactivitate, Traicu a raspuns ca informatia a venit pe sursele pe care le are CNCAN, sursa principala fiind reglementatorii din Rusia si Republica Moldova , care au anuntat ca a fost un incident, dar nu au fost publicate depasiri pe site-ul niciunei institutii Ads "Noi accesam site-urile de informatii ale colegilor nostri, de la regulatorii celorlate tari, inclusiv din Rusia, dar si Moldova, Ucraina , Bulgaria si in principal site-ul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica de la Viena, avand in vedere ca toate tarile membre ale AIEA, in baza tratatelor de acorduri semnate in plan international au obligatia de a masura si de a pune pe site informatiile care indica o depasire a nivelului de referinta a radioactivitatii Pe site-ul regulatorului din Rusia nu au aparut depasiri si nici in statele limitrofe noua Agentia Internationala pentru Energie Atomica de la Viena pe site-ul sau nu a publicat depasiri ale nivelului de referinta la nicio statie, la nivel planetar ( ) Informatia a venit pe sursele pe care le avem, de la regulatorii cu care suntem in legatura In principal sursa pe care am avut-o a fost de la regulatorul din Rusia, dar si de la cel din Republica Moldova A venit stirea ca a fost un incident Nu a existat nicio afisare de depasiri de valori pe site-ul niciunei institutii Este uzul ca informatia despre un incident sa fie inseminata tuturor si in primul rand este anuntat Centrul Operativ pentru situatii de Urgenta al Agentiei de la Viena, care functioneaza 24 de ore din 24 pentru a gestiona informatiile la nivel planetar", a afirmat Rodin Traicu Ads Victimele exploziei nucleare din Rusia lucrau la "noi armamente", anunta agentia Rosatom Misterul exploziei din Rusia: Ce arma testau rusii in Arctic? Care a fost nivelul de radiatii real? Nivelul de radiatii in orasul Severodvinsk, regiunea Arhanghelsk (nord-vestul Rusiei), a crescut de pana la 16 ori la 8 august , dupa un accident despre care autoritatile ruse au spus ca a implicat un test cu racheta pe o platforma in mare, a anuntat marti Agentia meteorologica de stat din Rusia (Rosghidromet), citata de agentia de presa TASS, potrivit Reuters Ministerul Apararii rus declarase initial ca nivelul de radiatii s-a incadrat in parametri normali dupa incidentul de joi, dar autoritatile din Severodvinsk au semnalat o crestere brusca a nivelului de radiatii pentru o perioada scurta de timp Ads Greenpeace a anuntat ca nivelul radiatiilor (de la Severodvinsk) a crescut de 20 de ori Agentia meteorologica de stat din Rusia a apreciat marti ca a fost o crestere de 4-16 ori a nivelului de radiatii, in baza datelor obtinute dupa masurarea dozei de radiatii gamma in sase puncte din Severodvinsk La 8 august, Sistemul teritorial automat de monitorizare a radiatiilor (Automatic radiation monitoring system) din Arhanghelsk a inregistrat in sase din cele opt puncte monitorizate la Severodvinsk depasirea nivelului de radiatii gamma de 4-16 ori fata de indicii normali, a declarat un responsabil al Rosghidromet, Iuri Peskov Valoarea medie de radiatii pentru Severodvinsk este de 0,11 lSv/h (micro-Sievert/ora) Dupa varful inregistrat de radiatii in cursul diminetii, valorile au inceput sa scada si la ora locala 14:30 fondul de radiatii in oras a revenit la normal, variind intre 0,13 si 0,16 lSv/h (micro-Sievert/ora), potrivit publicatiei 29 ru Incidentul s-a produs pe o platforma pe mare in apropiere de Severodvinsk Ministerul Apararii rus a comunicat ca au decedat doua persoane Ulterior, Agentia nucleara rusa Rosatom a anuntat ca cinci dintre angajatii sai si-au pierdut viata in urma unui test esuat, iar alti trei au fost raniti Ads Ministerul Apararii de la Moscova a clasificat informatiile despre acest incident, iar comunicatul despre cresterea nivelului de radiatii a fost retras de pe internet Ads Scrie pe Ziare Com Citeste si: Fostul jurnalist Cristian Vasilcoiu, propus de PSD pentru funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii - Surse Biroul Permanent Județean al PSD Dolj a hotărât ca propunerea organizației pentru funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii să fie Cristian Vasilcoiu Informația a fost făcută Kelemen Hunor se opune testării gratuite în vederea obținerii certificatului digital: ”Nu se poate să îți plătească statul Nu vrei vaccin, vrei teste” Kelemen Hunor a declarat luni, 13 decembrie, că nu este de acord ca statul să suporte costurile testării gratuite pentru angajații care vor să obțină certificatul digital, dar care nu vor # accident nuclear Rusia radiatii Romania , # nivel radiatii explozie Rusia Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News Sursa: AGERPRES Comentarii vladtepes22 Click pentru a vedea sistemul de punctaj "> rank 1 Putin e teroristul nr 1 al planetei A urmarit cineva rubicon ? Nimic nu e intamplator Vezi tot Kogaion78 Click pentru a vedea sistemul de punctaj "> rank 1 s-a beshit putinelu! de calitate! *** de calitate nu boamba iar a tras asta prea tare! s-au s-a scremut prea mult Vezi tot Vezi toate comentariile (4) Adauga comentariu Parteneri Ziare Com DigiSport ro Imaginile care fac inconjurul lumii: cum a fost filmat Toto Wolf, seful de la Mercedes, dupa ce Hamilton a pierdut titlul mondial ObservatorNews ro Detalii teribile in raportul IML, in cazul studentilor ucisi la Iasi Ioana si iubitul ei au fost hacuiti cu zeci de lovituri de cutit DigiSport ro Suma ametitoare pe care ar fi pariat-o Anamaria Prodan pe victoria lui Lewis Hamilton Ads Top stiri din Actualitate Testele antigen ar urma să fie refuzate pentru certificatul verde Propunerea, avansată de PNL - Surse Un român beat a intrat cu mașina direct în trecători pe străzile unui oraș din Italia Oamenii s-au năpustit asupra lui Uniunea Naţională a Comunităţilor de Romi critică autoritățile pentru comunicarea din timpul pandemiei: ”Teama de medici este un motiv pentru care oamenii nu se vaccinează” Elon Musk a fost desemnat ''Persoana Anului 2021'' de revista Time Ministerul Educației: Peste 67% din testele pozitive raportate de elevi joia trecută au fost fals-pozitive Rafila propune comunităţii rome să desemneze un consilier onorific la MS: Să mergem împreună în comunităţi Toate stirile din Actualitate Ads Ads Urmărește-ne pe: Tulpina Omicron Viitorul Europei restrictii Loteria vaccinarii Marian Neacsu Laura Vicol Mihai Sora Sorin Grindeanu Nicolae Ciuca Dacian Ciolos Colin Powell Ludovic Orban Klaus Iohannis Liviu Dragnea Viorica Dancila Raluca Turcan Clotilde Armand Florin Citu Abonare breaking news Toggle Abonare la stiri din Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Dark mode Toggle Mareste fontul Comunitate Platforma pentru solutionarea litigiilor Sitemap Termeni si conditii Politica de confidentialitate Politica de cookie Setari confidentialitate Contact Urmareste-ne pe: Aboneaza-te la notificarile Ziare com: Breaking News Toggle Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Nu multumesc! Ok, ma abonez! Pentru a va abona la notificarile Ziare Com apasati butonul de sus Allow sau Permite &times; Orase selectate: Selecteaza si alte orase de mai jos Inchide Salveaza &times; Login Username: Parola: Mi-am uitat parola Creeaza cont &times; Reguli de votare 1 S-a mai votat de pe acest ip - La multe companii, la dispozitia angajatilor este pusa o singura adresa de ip Este posibil ca un coleg de-al dvs sa fi votat deja acest comentariu In aceste conditii, exista o solutie pentru a putea vota: va faceti un cont, deveniti membru al comunitatii Ziare com si votati, logat, orice comentariu doriti 2 Vreti sa votati propriul comentariu - Pentru o evaluare cat mai obiectiva a comentariilor, cei care posteaza nu-si pot vota propriul comentariu Inchide 